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16 January 1973 


MEMORANDUM FOR: Director of Medical Services 

SUBJECT : Cable Communication Workload -- 

Statistics for Calendar Year 1972 


1. The following is a statistical resume of the 
Office of Medical Services cable communications traffic 
for Calendar Year 1972. The figures preceded by an as- 
terisk (*) denote those cables which required direct OMS 
acti on . 

1972 Incoming Outgoing Total 


January 

280 

*41 

1 10 

*30 

390 

February 

262 

*71 

139 

*29 

401 

March 

349 

*77 

155 

*30 

504 

April 

372 

*103 

140 

*32 

512 

May 

404 

*88 

185 

*40 

589 

June 

406 

*98 

198 

*43 

604 

July 

296 

*52 

147 

*26 

443 

August 

353 

*77 

163 

*30 

516 

September 

392 

*88 

153 

*40 

545 

October 

349 

*72 

174 

*36 

523 

November 

300 

*72 

134 

*31 

434 

December 

273 

*60 

86 

*21 

359 

Totals 

4036 

*899 

1784 

*388 

5820 
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2. For comparative purposes, the following is a 
similar resume of cable traffic for Calendar Year 1971. 

1971 Incoming Outgoing Total 


January 

301 

*65 

117 

*23 

418 

February 

358 

*87 

140 

*30 

498 

March 

508 

*166 

143 

*30 

651 

Apri 1 

365 

*94 

145 

*28 

510 

May 

386 

*71 

181 

*27 

567 

June 

325 

*71 

158 

*26 

483 

July 

329 

*71 

135 

*21 

464 

August 

291 

*79 

247 

*17 

538 

September 

297 

*79 

119 

*25 

416 

October 

293 

*89 

119 

*20 

412 

November 

335 

*83 

123 

*19 

458 

December 

308 

*91 

109 

*27 

417 

Totals 

4096 

*1046 

1736 

*293 

5832 

3. It 

is 

interesting to 

note 

the similarity 

of totals 


for both years. The only significant difference appears to 
be the total decrease in i ncomi ng action cables and the in- 
crease in outgoing action cables in 1972. 
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Field Support Staff, OMS 
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